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Gedeeltelijk tijdelijke afsluiting Kleine Veld te Dalen 


In verband met hijswerkzaamheden ten behoeve van de telecom netwerkwisseling wordt tijdelijk een 
gedeelte van het Kleine Veld te Dalen afgesloten. Het verkeer kan omrijden. 

De tijdelijke afsluiting zal plaatsvinden op 27 oktober 2015 van 09.00 tot 20.00 uur. 
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